FRANCISZEK HARBA 


uczeń Instytutu techniczno-przemysłowego w Krakowie, 


przeżywszy lat 22, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 23 Stycznia 1880 r. zakończył życie. 


W smutku pogrążeni rodzice, zapraszają Krewnvch, Przyjaciół, Kolegów zmarlego i pobożna 
D e ) Ją . 9 . 9 D O e 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Niedzielę d. 25 Stycznia b. r. o godz. 3 po południu 


W drukarni „CZASU* w K akowie 


